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НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ОЗЕРА ЗЕЛЕНЕЦКОГО 


Материал был собран в оз. Зеленецком на Кольском п-ове экспедици- 
ей лаборатории пресноводной и экспериментальной гидробиологии Зооло- 
гического института АН СССР в 1970—1971 гг. Бентос, из которого были 
выбраны мермитиды, собирали дночерпателем Петерсена (1/40 м2). Про- 
бы взяты с разных глубин (до 25 м). Озеро олиготрофное. Дно у побере- 
жья по преимуществу каменистое, на средних и максимальных (до 25 м) 
глубинах— песок и илистый песок. Гидрологический и температурный ре- 
жим озера подробнее охарактеризованы в специальном сборнике работ 
под ред. Г. Г. Винберга (1975). Выборка мермитид производилась 
А. Ф. Алимовым, Н. П. Финогеновой и Н. В. Шадриным. Материал фик- 
сировали и сохраняли в 5%-ном формалине. Мермитиды изучали в гли- 
церин-желатиновых препаратах. 

Выявлено 8 видов, из них лишь 2 вида определены, как известные 
ранее из Европы. 6 видов описываются как новые. Все они относятся 
к известным родам и сходны с ранее обнаруженными видами из Эстонии 
и некоторыми видами из Вашуткиных озер в системе реки Печоры 
(Рубцов, 1972). 

Голотипы вновь описанных видов хранятся в Зоологическом инсти- 
туте АН СССР (Ленинград). 


Нуйготегтіѕ спазтовата зр. п. (рис. 1) 


$. [.=9,6 мм; а=64; Б= ~ 2; У 54 $. 

ой. = 5,5 мм; а=65; Ъ= ~ 2; с= 27. 

Қутикула тонкая — З мкм, равномерная по всему телу, утончена 
лишь на остро коническом хвосте. Продольные хорды шириной около 1/3 
диаметра тела с клетками в 4—5 рядов. 6 головных папилл на одном 
уровне. Амфиды округлые, расположены позади латеральных папилл на 
расстоянии от переднего конца тела чуть больше, чем 1/2 диаметра го- 
ловной капсулы. Рот конечный. Стома широкая. Нервное кольцо на рас- 
стоянии 160 мкм. Пищевод спереди достигает или почти достигает кути- 
кулы. Диаметр пищевода чуть более толщины кутикулы. Его длина около 
1/2 длины тела. Хвост острый. 

Самка. Диаметр тела на уровне головных папилл 45 мкм, нерв- 
ного кольца 70 мкм, вульвы — 150 мкм, заднего конца трофосомы 56 мкм, 
так что отношение между этими размерами равно 1: 1,5 : 3,3 : 1,2. Амфи- 
ды округлые, размером 8Ж8 мкм. Вульва прямая, позади середины тела. 
Вагина цилиндрическая, с язычком, изогнутая $-образно, диаметром 
35—40 мкм и длиной —220 мкм. Рукава матки широкие, складчатые, 
занимают пространство между яичниками общей протяженностью 
—1 мм; трофосома над ней резко сужена. Яичники с овоцитами разме- 
ром 30—35 мкм в 2 ряда. Яичники не достигают концов трофосомы спе- 
реди на 400 мкм, сзади на 160 мкм. 

Самец. Диаметр тела на уровне: головных папилл 30 мкм, нервно- 
го кольца 60 мкм, посреди тела 85 мкм, отверстия клоаки 60 мкм, так что 
отношения между этими размерами равно 1:2:2,8:2. Хвост острый, 
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длиной 200 мкм. Половые папиллы в 3 ряда. В среднем ряду 36—38, из 
них 14—15 позади ануса; в латеральных рядах общее число их меньше 
(точно не выяснено). Спикула одна, серповидная, длиной 140 мкм. 
Мускулатура копулятивного аппарата как на рис. 1, @ 2. 


М) 


25 


Рис. 1. Нуйготегтіѕ сһаѕтовата зр. п,: 


Обозначения для всех рисунков: / — головная капсула; 2— задний конец тела; 3 — 
середина тела; 4 — кончик спикулы; 5 — половые папиллы (/, 2 верхнего ряда и 3 — 
самка; /, 2 нижнего ряда — самец). 


Сходен с Нуйготегтіѕ рошсагра К цЪ?. из Эстонии. Отличается 
более крупными овоцитами в 2 ряда вместо 3, более короткой, но тол- 


стой вагиной, конечно расположенным ртом (у Н. роусагра ВиЪ>2. он 
слегка сдвинут вентрально). 


Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, лето 
1971 г., 1 $и4 йя. 


Голотип с” в препарате № 10719. 


Нуйготегтіѕ ігапѕоегѕаііѕ зр. п. (рис. 2) 


Яя. =7 мм; а=93; 6 =2; с=60. 
Самец. Головная капсула с явственной перетяжкой. Диаметр тела 
на уровне головной капсулы 42 мкм, нервного кольца 67 мкм, посреди 
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тела 75 мкм, против ануса 60 мкм, так что отношение между этими раз- 
мерами равно 1: 1,6: 1,8 : 1,4. Расстояние до нервного кольца 175 мкм. 
Кутикула тонкая, без видимых, перекрещивающихся волокон, равно- 
мерная по телу, толщиной 4 мкм. Латеральные хорды посреди тела ши- 
риной около 1/3 диаметра тела с клетками в 3 ряда. 6 головных папилл 


Рис. 2. Нуйготегтіѕ ігапѕоегѕаііѕ зр. п., 5. 


на одном уровне. Амфиды поперечно-овальные, размером 8Ж11 мкм, 
с отверстием, удаленным от переднего конца тела на расстояние 22 мкм. 
Рот конечный. Передний край пищевода с кантиком, не достигает кути- 
кулы на 6 мкм. Диаметр пищевода 3 мкм; он простирается почти до по- 
ловины длины тела. Хвост острый, его длина 115 мкм. Половые папиллы 
в З ряда; в среднем ряду около 10 папилл, из них 4 позади ануса; в лате- 
ральных рядах по 11—12 папилл. Спикула слабо серпообразно изогнута, 
длиной 125 мкм, к основанию слегка расщеплена, шириной около 10 мкм, 
на конце слегка расширена, с бугорками. 

Сходен с Н. спазтовата зр. п. Отличается строением головной кап- 
сулы, формой, размерами и расположением амфидов, строением муску- 
латуры копулятивного аппарата (рис. 2, с” 2), более длинной, слабо 
изогнутой, на конце расширенной и расщепленной к основанию спи- 
кулой. 

Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, лето 
1971 г., 19. 

Голотип с" в препарате № 10728. 


тпотегт!; айтои! ѕр. п. (рис. 3) 


Ф. [.=18 мм; а=72; Ь= ~ 4; М = 529. 

Самка. Диаметр тела на уровне головных папилл 55 мкм, нервного 
кольца 128 мкм, вульвы 250 мкм, заднего конца трофосомы 125 мкм, 
так что отношение между этими величинами равно 1: 2,3 : 4,6 : 2,3. Нерв- 
ное кольцо на расстоянии 252 мкм. Кутикула тонкая — 5 мкм, одинако- 
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вой толщины по всему телу. Латеральные хорды на большей части тела 
чуть более 1/4 его диаметра. 6 головных папилл на одном уровне. Амфи- 
ды округлые, диаметром 13 мкм, с небольшим округлым отверстием по- 
зади и чуть дорсальнее латеральных папилл. Рот конечный. Стома узкая. 
Пищевод диаметром 5 мкм, не достигает кутикулы на 9 мкм, спереди 
с едва заметным кантиком, длиной —4 мм. Вульва с длинным язычком. 


МО ‚ Жми, 


20 мкм 


Рис. 3. [/тпотегпи аїтооі ѕр. п., Ф. 


Вагина цилиндрическая, диаметром 50—55 мкм, ее канал $-образно 
изогнут. Рукава матки широкие начиная от короткого 3-го колена вагины. 
Яичники полипропагаторные, на оптическом разрезе видны 2—3 овоцита 
диаметром от 30 до 40 мкм. Яичники не достигают концов тела спереди 
на 1,5 мм, сзади на 0,6 мм. Хвост тупой, вентральная сторона хвоста 
слегка вогнутая, дорсальная — сильно выпуклая. 

Отличается от известных видов наиболее явственно округлой формой 
и размерами амфидов, своеобразным изгибом вагины, хорошо развитым 
язычком вульвы, формой хвоста с прямым углом у вентрального края. 

Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, ле- 
то 1971 г., 19. 

Голотип в препарате № 10734. 


Іітпотегтіѕ сусіосаийа зр. п. (рис. 4) 


9. 1.=7,5 мм; а=83; = ~ 2,5; У=47%. 

Самка. Головная капсула спереди с легкой перетяжкой. Диаметр 
тела на уровне головных папилл 48 мкм, нервного кольца 70 мкм, вульвы 
90 мкм, заднего конца трофосомы 90 мкм, так что отношения между 
этими размерами равно +: 1,5 : 1,9: 1,9. Нервное кольцо на расстоянии 
175 мкм. Кутикула тонкая — 3 мкм, с неявственной перекрестной волок- 
нистостью. Латеральные хорды на большей части шириной ~ 1/3 диа- 
метра тела с клетками в 3—4 ряда. 6 головных папилл на одном уровне. 
Амфиды небольшие, колбовидные, размером 8Ж5 мкм. Рот конечный. 
Диаметр пищевода 4 мкм, его передний край почти достигает кутикулы. 
Длина пищевода не выяснена из-за прикрывающего его плотного слоя 
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гранул трофосомы. Вульва прямая, перед срединой тела. Вагина дуго- 
видно изогнутая, наружная половина поднимающаяся вверх с каналом, 
перпендикулярным к продольной оси тела, толще вершинной, опускаю- 
щейся вниз к идущим вдоль вентральной стороны тела узким рукавам 
матки. Яичники не достигают концов тела спереди на 900 мкм, сзади на 
500 мкм. Хвост тупой, широко округленный. 
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Рис. 4. Гітпотегтіѕ сусіосаийа зр. п.,®. 


Сходен с Г. гоегеоае В цЪ 2. (Рубцов, 1971 : 79, рис. 5). Отличается 
наиболее явственно от него и от других известных видов рода длинной, 
дуговидно изогнутой вагиной, широко округленным хвостом, относитель- 
но широкой головной капсулой. 

Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, лето 
1971 г., 19. 

Голотип в препарате № 10721. 


Іітпотегтіѕ тиісаѓа зр. п. (рис. 5) 


9. 1.=22 мм; а= 167; Ь=3,9; У=54%. 

м. =19,5—11 мм; а=66—72; Б=4—4,1; с =79— 80. 

Кутикула тонкая, около 3,5—4,0 мкм, более или менее равномерная 
по всему телу. Латеральные хорды узкие 1/4—1/5 диаметра тела, с клет- 
ками в 2—3 ряда. 6 головных папилл на одном уровне. Амфиды округло 
яйцевидные, небольшие, расположенные позади латеральных папилл и 
чуть дорсальнее их. Рот почти конечный, чуть заметно сдвинут вентраль- 
но. Стома узкая. Пищевод диаметром 5—6 мкм, его передний край имеет 
кантик, слегка не достигающий кутикулы. Протяженность пищевода 
около 1/4 длины тела. Хвост тупой. 

Самка. Диаметр тела на уровне: головных папилл 40 мкм, нервно- 
го кольца 85 мкм, наибольший у вульвы 140 мкм, заднего конца трофо- 
сомы 80 мкм, так что отношение между этими размерами равно 
Е: 2,1 : 3,5 : 2. Нервное кольцо на расстоянии 185 мкм от переднего конца 
тела. Амфиды округло-овальные, размером 9Х 10 мкм, их карманы про- 
никают вглубь на 1/2 расстояния до пищевода. Вульва прямая, позади 
средины тела, с небольшим язычком. Вагина цилиндрическая, $-образно 
изогнутая, диаметром —40 мкм, длиной около 290 мкм. Трофосома на- 
чинается сразу позади нервного кольца и простирается назад почти до 
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конца хвоста. Яичники полипропагаторные, яйцеводы и матка не видны. 

Овоциты мелкие, диаметром —20 мкм. Хвост широкий, округленный. 

Самец. Диаметр тела на уровне: головных папилл 45—47 мкм, 

нервного кольца 105—120 мкм, наибольший посредине 160 мкм, ануса 

85—100 мкм, так что отношение между этими размерами равно 
109 мкм 
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Рис. 5. Гітпотегтіѕ тиНнсаа зр. п. 
(1, 2 верхнего ряда, 4 и 5 — самец; /, 2 средиего ряда и 3 — самка). 


|: 2,4: 3,5:2. Кутикула утолщена на головной капсуле до 6 мкм, на 
остальной части тела —4 мкм. Нервное кольцо на расстоянии 205— 
210 мкм от переднего конца тела. Амфиды яйцевидные, размером 
14Ж8 мкм. Трофосома сзади сужена и не достигает головки спикулы. 
Половые папиллы в 3 ряда, плоские. В среднем ряду 17 или 18 папилл, 
из них 7 папилл позади ануса; в латеральных рядах около 14 в каждом. 
Спикула почти прямая, слегка изогнута в вершинной половине, длиной 
145 мкм, ее толщина перед головкой 20 мкм, перед вершиной 10 мкм; 
кончик спикулы округлен и в бугорках. Мускулатура копулятивного 
аппарата изображена на рис. 5, о, 2. Хвост заметно сужен позади ануса, 
на конце закруглен. 

Отличается от наиболее близкого Гиппотегпи$ асаида В иф 2. наи- 
более явственно вдвое более длинной вагиной, значительно более круп- 
пыми размерами амфидов, иными отношениями в размерах тела (голов- 
ная капсула на уровне головных папилл почти вдвое уже). 


Новые виды мермитид из озера Зеленецкого 49 


Оаѕіготегтіѕ 2@епе!5коепт515 зр. п. (рис. 6) 


о". [=8,7 мм; а=51; Б=3,3; с= 50. 

Самец. Диаметр тела на уровне: головных папилл 45 мкм, нервно- 
го кольца 110 мкм, наибольший посредине 170 мкм, ануса 90 мкм, так 
что отношение между этими размерами равно 1: 2,5: 3,8 : 2. Нервное 
кольцо на расстоянии —200 мкм от переднего конца тела. Кутикула 
тонкая 3,5—4,0 мкм, равномерной толщины по всему телу. Латеральные 
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Рис. 6. Саѕіготегтіѕ геіепеіѕкоепѕіѕ зр. п., $. 


хорды узкие, около 1/5 диаметра тела с клетками в 2—3 ряда посреди 
тела. 6 головных папилл на одном уровне. Амфиды яйцевидные, относи- 
тельно крупные — 20Ж12 мкм, их поперечно-овальное отверстие распо- 
ложено дорсальнее и позади латеральных папилл на расстоянии 
~ 18 мкм. Рот сдвинут вентрально на 3/5 радиуса окружности по папил- 
лам. Стома узкая, воротничок очень короткий, так что передний конец 
пищевода с кантиком лишь немного не достигает кутикулы. Диаметр 
пищевода 4 мкм, его длина 2,6 мм. Хвост тупой, закругленный на конце, 
длиной 175 мкм. Половые папиллы в 3 ряда, немногочисленны, в среднем 
ряду около 20, из них позади ануса 9; число папилл в боковых рядах 
меньше, точно количество их не выяснено. Спикула относительно корот- 
кая — 165 мкм, слабо и равномерно изогнута, перед головкой шириной 
~ 16 мкм, перед вершиной — 10 мкм, кончик закруглен. Мускулатура 
копулятивного аппарата показана на рис. б,э" 2. 

Сходен с С. гоѕеа Наст. Отличается наиболее явственно иным 
расположением и размерами амфидов и более длинной спикулой и ины- 
ми отношениями диаметров тела. 


Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, лето 
1971 г., 19. 


Голотип в препарате № 10720. 
4 6—1446 
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$рсийтегти зи 5 ($ сһтаѕѕт). 


Вид был описан Шмассманом (Ѕсһтаѕѕтапп, 1914) из оз. Люне в 
Западной Европе. Позднее его указывает Коман (Сотап, 1961) из Румы- 
нии. Исследования этого вида по сборам из Ленинградской обл., из 
Западной Сибири и средней полосы Европейской части СССР обнаружи- 
вают сборный характер названного вида. Однако более точное опреде- 
ление возможно при наличии самцов и самок хорошей сохранности. В ма- 
териалах из оз. Зеленецкого на Кольском п-ове обнаружено 5 самок, 
собраны летом 1971 г. 


Гапсетегти$ 25сһоккеі (Ю ай ау) 


Вид был описан Дэйди (Радау, 1911) из Фирвальдштетского озера 
в Швейцарии. В сборах из Зеленецкого озера обнаружено 5 7, которые 
по строению головной капсулы, копулятивного аппарата и по размерам 
могут быть отождествлены с названным видом. 


Распространение. Кольский полуостров, оз. Зеленецкое, ле- 
то 1971 г. 
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